LUDWIK KISZALA 


b. Buchhalter, 


przeżywszy lat 24, opatrzony SS. Sakramentami, po długićj a dolegliwćj chorobie, 
zmarł w dniu 8 Października 1882 roku. 


ANA 


W smutku pozostali rodzice wraz z rodziną zmarłego, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 24 przy ulicy Szlak we Wtorek 
dnia 10 Października o godzinie wpół do 4 po południu wprost na Cmentarz. 


